手順 3 で 


自動復帰 


を選択し、 


遷転モードや設定湿度を 
藝更しても、一定脖闊が 


み定 


を押す。 


1時間 


■ 襄過ずると自動韵に 军 II 眉イで 

エコ運転へもどします。于川只> し 

エつち動復 I 厚 I ずを I を押す。 

jmllim 11111 H wKMMW^m l . . 立 :;:‘ だ :: 


を選択し、 


•初期設定は「切」です。 

•切、1時間、30分から選べまず。 
♦快適エコ運転について I 


► 18,19ぺージ 


I 〕離潭掃 


口麵顯 


T 


imsi 


iDilii 






快適エコ運黯轉の 
気流を設定します。 


エコ自動面巧 


手順ゴで 
にみ定 I が甲す。 

手順4で 


自動風向 


を選巧し、 


風向手動 


を選おし、 


み定を押す。 


参初期設定は r 風向自動」です。 

•風向自動、風向手動から選べまず。 

参峡適エコ運転について umfciBa 

♦エコ自動復帰を設定しているときは変更できません。 


画 


mmi 


roBi 



エコ岛動復帰じついて 

•下記の運転中は、エコ自動復帰しません。 

換気•空清運転、水で脱臭運転、カビショック運転、 
へや干し運転、けつろ防止運転、るすばん換気運転 

•峡眠運転は、起床時間後に設定した時闇を絕過すると 
エコ自動復帰します。 

•快適エコ自動運転中に、温度設定を変更したとき（除 
湿ぶ房時は適温より下げる、加湿暖房時は適温より上 
げる）は、エコ自動復帰で設定した時闇が経過すると 
適温にもどります 。 HiMfcMa 
リモコンの設定温度表示はもどりません。 


参リモコン操作を行うと、操作をした時点から設定した 
時間を経過するまで、エコ自動復帰しません。 

参気流設定は、冷房、除湿ぶ房運転の場ろはゆらぎ、暖房 
加湿暖房、除湿運転の場合は風ないスに固定となりま 
す。エコ自動風向は設定できません。ルふ … gga 
•エコ自動復帰するまでの園は、表示パネルにじ(下の内 
容が表示されまず。 

ただし、パネル表示内容が W き計」または「受信確認の 
み」に設定されているときは表示されません。 




























礎 0 

8 37211 


3 

秒 

後 


室内温度 
室内しつど 


屋外温度 


消費電力量 


エコホイント 

(□ポイントのとき 
は表をされません。 


は表示されませ 


お知らなを押すごと(こ表示を切り換えることができます。 


お部屋の温度、屋外の温度、運転日数、積篡電気げ、電気 
代目標を表示します。 

(電気代目標は0円に設定していると表示されません。） 

样示例 I 


两湿度（例： 24で） 




屋外温度（例： 28で） 


a s.aa,a ■■■■■■ I 

積算電気が（例：日1日日円） 


通常のパネル表示に电どります。 




温度-しつどなどの情報を表示しまず。 

リモコンを本体に向けて 
r お巧らせ I を巧す。 





磯 



□□ 


• I お知6せ I を押し、約2砂闇リモコンを本体に向けておいてください。 

♦お部屋の温度 • しつど、屋外の温度を音声応答します。 

♦停止中は、屋外温度を音声応答しない場合があります。 


お部屋の温度19で、しつど40敗屋外の温度1日でです。 


リモコン表示 _ 

お部屋の温度•しつどや屋外の温度、消費電力を表示します。 

I 表な^巧！11 i I I 盏巧湯患：謂軍装口と1 



現在加湿暖房運転中 H 

f 設定温度22で 
I 設定しつど50%で 
f 現在の温度19で 
I 現在のしつど40%のとき 


i ^ 

設咒凝載ミ識愁过ど 

び 
t L C JLh 

1111 1 
画-後 

盤！瞧！ 
が ■« 


目標にあづくと 
■が3つに 
なりまず。 


リモコン巧信 


■■■ 

■ 

: B . 

け ■ 

■■ 

B—S 

■ 

: B.S 

け ■: 

■ I 

■ 


運お日数（例： 68日） 


■■■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ 
_ ■ ■■■ ■■■ ■■■ _ ■■ _ 

電気代目標（例： 4200円) 




お知5せ 



お部屋やエアコンのが況を知る 


4接後 



今 W 秒後 

今 W 秒後 


は窒 































































































リモコン表示 

巧容 

I 纖致|叫拥| 

正し < 受信できていません。 


7 舶… 
隱齡 


フィルクー掃陈運起中に押すと表示します。 


織防け中 


内部クリーン運転中に押すと表示しまず。 


お知らせについて 


• UffistJ を押して〔受信失敗]表示になった場合は、 


もう一度、エアコンに向けて操作してください。 


♦停止中など、屋外温度を橫ができないときに，掠無島振 

1 I 

を押すと、屋外温度が〔--〕表示され、室内温度•しつ 
どのみをおがらせします。（パネル表示は [ OUT -- で〕 

表示されまず。）もう一度 ( Is 巧らせ I を押してください。 


参表示できる室内 • 屋外温度の表示は一 9で〜39でです。 
♦表示ずる室内•屋外温度、しつどはセンサーがをのも 
のです。めやすとしてお使いください。 

リ巧コン表示について 

♦進行状況表示は4段階で、温度は rc 刻み、しつどは 
5%刻みで表示されまず。 

参下記の運転中は進行が況を表示しません。 

パワフル気流、水で脱臭運転、カビショック運乾、 

へや干し運転、けつろ防止運転、るすばん換気運転、 
換気•空清運転 

-加湿運転中は温度進行状況を表示しません。 

-設定しつどが r 連続」のとき、ぶ房運転中、暖房運 
転中、美肌を房運転中、美肌暖房運転中、もっと 
エコ自動はしつど進行状況を表示しません。（美月几 
冷房運転中、美目几暖房運転中、ちっとエコ自動は 
設定しつども表示しません。） 


消賛電力養表隶 • 電氣巧のがやすについて 


•消費電力量は 9999 k Wh まで積算表示します。 
9999 kWh を超えると OkWh 表示になりまず。 

また使用日数も999日を超えると0日表示になり 
ます。（日数は本体の電源が入っている期間の積算） 
めやすとしてお使いください。 

•電気代のめやすとなる単価は、工場化荷時は22円 
/ kWh に設定してあリます。（使用量および電力会せに 
より、単価は異なりますので設定してください。） 


►44, 45ページ 


•1 kWh 未満を切り捨てて、表示します。 

•積算電気代は99990円まで積算表示しまず。 

99990円を超えると下5ケタのみ表示されます。 

•10 円未満を切り捨てて、表示しまず。 

•積算電気代が10円未満の場合は、運転していても0 
円表示されまず。 


•消費電力量が 9999 kWh を超えて OkWh になつたとき、 
積算電気代も0円となります。 

•積算電気代は1時間ごとに更新されるため、運転時間 
が1時闇に満たないときは更新されません。 

•電気代目標を設定したいとき! 

参消費電力量をリセットしたいとき！ 


► 44, 45ぺージ 


► 44, 45ぺージ 


パネル羡おについて 


♦表示•音設定の表示明るさを「切」にしているとパネル 


表示「入」でもパネル表示されません。 


^42〜 4 S ぺーシ 


参下記の運転モードは、運転停止時の運転時闇/電気が 
のめやすが表示されません。 

水で脱臭運転、カビショック運転、へや干し運転、 
けつろ防止運転、るすばん換気運転 


















主宣ち/か申ち 3^ なス 
巧术飞一曰口 WpR 化で & んの 


パネル表示内容 

パネル表示 


n « l | 


パネル表示の入额を 
設定しまず。 

パネル表お 


* 羞〇 m ■ ■ muMmm MMMW …… • …… mmikmm 

! 議 | 1 ""9 II ISC 

八み/レ表巧巧窝 


表示ノ v ° ネルに常に表示される内容を設定します。 


を押す。 





選がし、決定 I を巧す< 



パネル表示の容を選択し、 
ミ夫定 I を押す。 


4 


エコ判定の場含 


でエコ判定を 


ife 明站 


IE *1 


觸庶觸 


選択し、[法患;1を押す。 

. .. 



•初期設定は「エコ判定」です。 

•エコ判定、室内温度、屋外温度、時計、受信確認のみ 
か6選べまず。 


7 を押す。 

2 BBi ^ a を選択し、 Gg 盛」 を巧す。 
3 a を選択し、 iji £|] 对甲す。 1；::, 


•ネ刀期設定は r 入」です。 

•設定を取 LJ 消すときは r 切」を選択します。 

•表示•音設定の表示明るさを「切」にしていると 
パネル表示「入 I でもパネル表示されません 。 a 


mm 


パなル索恭广ついて 

/ *ホが巧/ JU ーゾい、 

拳約1分リモコン操作をしないとパネル表示が暗くなりまず。(操作をすると明るくなりまず。） 

拳運転/停止時、リモコン操作時やお知らせボタンを巧したとき、操作内容に応じて表示されます。 



























































I f ‘"•I" ns ； 


糞巧潑度 


■ ■ ■ 

■ ■ ■■ ■ 

■ ■ _ ■ _ 


™ •エコ判定の基準温度に設をされたときじ表示されます。 

ごに巧 I ■基準温度 

冷房-除湿冷房時の温度…28で 
暖房-加湿暖房時の温度…ので 

---------1 ♦エコ 半幢の基準温度よりも、 エコな 詰を（ぶ房•除 

田: S - S - SI 湿を房時は高め、暖房•如湿暖房時は低め）にされ 
たときに表示されます。 

•パネル表示内容が「エコ判定」じ(外でも遲転開始時、運転モード 
変更時、設定温度変更時は表示されまず。 

B . B . -参エコ判定の基準温度、および基準温度よりも 

S " S --■ 」エコな設をで運転しているとき、設定温度•し 
つどの到達レベルが表示されまず。 

♦到達したときに 〔 ECO ] か 〔 ECO ] を表示し、到 
達している間は表示し続けます。 

■判定基準は違転モードにより異なります。 

除湿ぶ房-加湿强房時の設定しつどが「連続」外 

……温度-しつどの両方で判定します。 

冷房-暖房時か、除湿ぶ房•加湿暖房時の設定しつどが「連続」 
……温度のみで判定します。 

•下記の運転中、およびエコ自動復帰までの闇は表示されません。 

除湿運転、加湿運転、美肌運転、快眠運転、換気-空這運転、 
水で脱臭運起、カビショック運転、へや干し運転、 

けつろ防止運転、るすばん換気運転、パワフル気流 


■■■ ■ ■ 

■■BB ■ 画 ■— 

国 国国 

_ ■■■ _ ■ ■■ 


例； 24で） 

n ♦停止中でもお知らせボタンじ(外の 
3 リモコン操作で表示されます。 

しばらく表示した後、消灯しまず。 


獲外避攘 


の - SB - S - 1 

V s ■ で ，，" 

I _ ■■■■■■_■■ 

-屋外温度表示 
であることを 
71^しています。 


>停止中でもお®らせボタンじ(かの 
リモコン操作で表示されます。 
しばらく表示した後、消なします。 
>室内ユニットが停止しているとき 
は、最初〔--で]表示されますが、 
しば6<ずると屋外温度が表示さ 
れまず。 


8掃（例： 12 時 42 分） 

B—SB S 〜 S | 参停止中でも表示されまず。 

■ ■■■ ■ ■■■ 参時計合わせをしていないときは 

[——] ま示されまず 。 iiiiPM 


受儀確露のみ 


♦リモコン操作の受信を確認する表 
示のみ行います D 

♦パネル表示内容が「受信確認のみ」じ(外 
でも受信を確認する表示は巧います。 


■下記の操作を巧った場合、操作内容に応じてパネル表示されます。 

♦運転停止の時…運転時間/運転停止ごとの電気代のめやす/ダストボックスおそうじ/エコポイント（更新したとき)/ 
フィルター掃除運転•内部ク IJ - ン運転（自動設定「入」じしているとき）を表示 

♦リモコン操作時…受信確認/運転開始マーク/エコ判定/運転終了マーク/温度などの設を変更内容を表示 
♦名■運転時、かんたん切タイマー設定時、屋外温度チェック時、エコ自動復帰までの間 
♦お知らせボタンを巧したとき 

/ ♦運転時間は99時間を超えると下2ケタ表示になります。 \ 

/ 時园じ(内を切り捨てて、表示しまず。 \ 

’ •電気げは9999円を超えると下4ケタ表示になります。電気代が1円未滿の場合は、運転していても0円表示されます。' 

•現在の設定と同じ内容が送信された場合は、受信確認のみでパネル表示は巧いません。 I 

\ ♦リモコンを連続して操作したときは、最後の操作内容をパネルに表示します。 / 

\ ♦受信できなかったとき、次の回の受信時に正しい操作内容をパネル表示できない場合がありまず。 / 

麵圍圍圍圍 圍圍圍 i 圍圍圍 圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍護圍圍圍圍圍圍圍圍圍11 

を房、除湿冷房、峡適エコ（冷房•除湿冷房•除湿)運転中に屋外温度の低下をお知して、表示パネルとブザーでお知らせ 
しまず。(パネル表示内容が慢信確認のみ」の場合はお知らせしません。） 

■エアコンが外気を取り入れたちが快適だと判断したとき（屋外温度が設定温度より4で W 上低くなったとき)、約1 
時圍ごとにパネルに表示されます。運転を停止して窓を開けるなどしていただくと、節電になりまず。 


■ ■■■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■■■ ■■■ ■■ 

■ ■ ■ ■ ■ 


1(例：屋外温度が22でのとき） 


お知らせ 


•次の変更は、パネル表示しません。 



♦かんたんミニリモコンと本体が属のリモコンを併用したときは、かんたんミニリモコンの操作内容とパネル表示が 
異なる場合があリまず。 

♦ HA 機器を接続しているときは、リモコンの操作内容とパネル表示の内容が異なる場合があります。 

•本体の運転/停止ボタン、かんたんミニリモコン、 HA 機器で操作したときに設定確認を巧うとリモコンの表示内容 
とノ X ネル表示が異なる場合があります。 


* かんたんミニリモコン、 HA 機器は別売でず。 










































主宣ち/か申ち 3^ ジス 
巧术飞一曰口 WpR 化で & んの 


表示•音設定 


巧走：を巧す。 



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWiiiiiiiMiiiiiiiiM 

Mgggp wtmmm ■■Jv 

:: jjpi | iM|gL ngrgSSE^PLJ jtK^ 

巧巧化涯 iK 夕み 


を押す。 


を選がし、 



で設定したい內容を 


選択し、[み定 I を巧す。 


でお巧みの内容を 


選がし、[ミぶを I を巧す。 


消費電力表おの上手なほいかた 

梦目標と議產設定する1 


エアコンを運転する 


曰々の積算電気代をチェック 


1力月繳こ、目標到達を確認し、 
消費電量表示をリセットする。 



表示パネル 


パネルに表おされる 
日々の積算電気代を 
参考にして、逞転を 
調整するのにお役立 
てください。 


i 

^S»»Rw«wwSy 




























锭つた電気がのかやすを 
表ホしまず。 

顧電力表示 


手順 3 で圓 

ミ央ま：(を巧す 
手順 4 で 


を選択し、 


リセット 


を選択し、 


ずをを押す < 


•リセット、単価設定、目標設定から選べます。 

リセ、ソト…消費電力累積値を OkWh にリセットします。 
単価設定…めやすとなる1 kWh あたりの電気代単価を 
設定します。（初期設定は22円です。） 

目標設定…目標となる電気代を設定します。 


目標設定は；を押すごとに100円ずつ 
変わり、押し続けると連続で変わりまず。 

♦消費電力量確認は、原品词を押してください。 


表淵お 

T 


111 —1 


lilPl I 

I 瞧墨 I 

lilftii I 




本体表を部 

X ミン 2 心^^^ 

明るさを巧 y 換えます。 

患 i—i 


手順ゴで b 刷おな を選択し、 


巧定を巧す < 


刮頁 4 で明るさを選択し、押す。 

•初期設定は r 明」です。 

♦明、脂、切から選べます。 

明…通常暗…暗め切…消な 
参「切」にしているとパネル表示「入」でも 
ノ、°ネル表示されなくなりまず。 


强獅嚴攝 

接'論き 


IEM 1 


I 赫龍さ 


液還の濃ミをを設定します。 

コントラ又卜 


手順 3 


コントラスト 


を選択し、 


ずを を押す。 


手順 4 でコントラストを選択し、 
ミぶお I を押す。 



•初期設定は「3」です。 
•コントラストは1〜日から選べまず。 
♦コントラストは音声応答しません。 

















































主宣 ち/ か申ち 3^ なス 
巧 术飞一 曰口 WpR 化で & んの 




































